Z Polapskich 


Zofia DEC 


przeżywszy lat 84, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu, dnia 26 kwietnia 1987 roku. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w poniedziałek, dnia 4 maja 1987 roku o godz. 8.00 rano 
w kaplicy przy ul. Helclów. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


w tym samym dniu o godzinie 14.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


SIOSTRY, BRAT I RODZINA 


